
(イラスト： TY - EW 3 D 2 MW ) 


本製品は、サングラスではありません。 


本製品は、 3 D 映像に対応した 
当社製テレビでのみ使用でさます。 
対応機種については、 

) くナソニックの ホー ムぺ ージを 
ご覧ください。 

http://panasonic.jp/support/ 
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このたびは、パナソニック製品をお買い上げいただき、まことにありびとラございまず。 
♦取扱説明書(本書)をよくお読みのラえ、正しく安全にお使いください。 

♦ご使用前に r 安全上のご注意」 （ 2〜已ページ)を必ずお読みください。 

参保証書は「お買い上げ曰 • 販売店名」などの記入を確かめ、取扱説明書ととちに大切 
にな管してください。 

保証書付さ 
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安全上のご注意 f 必ずお守りください^ 

人への危害、財産の損害を防止するたが、必ずお守りいただくことを説明しています。 
■誤った使いちをしたと舌に生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。 


A 危険 

「死 t や重傷を負ラおそれが大さい内容」です。 

A 警告 

「死亡や重傷を負ラおそれがある内容」です。 

A 注意 

「軽傷を負ラことや、財産の損害が発生するおそれが 
ある内容」です。 


■お守りいただ < 内容を次の図記号で説明しています。(次は図記号の例です) 


0 してはいけない 
内容です。 


〇 実行しなければ 

な5ない内容です。 


A 気をつけていただ 
く内容でず。 


A 危険 


0日熱禁止について） 


0 


A 

■ 3 D グラスを乂の中に入れたり、加熱したり、高温になる場所に 
放置したりしないでください 

本製品は U チウムイオンポ U マー充電池を内蔵しているた城、 

発火-破裂による火傷や火災の原因になります。 


A 


巧な化 

言口 


G 分解禁止について） 


分解禁止 


■ 3 D グラスを分解したり、改造しないでください 

乂がや視聴時の異常による体調不良の原因になります。 

♦本製品を廃棄するために分解するとをは、「廃棄するとさのお願い」 
( ^ 1日ぺージ)の手順に従って、正しく分解してください。 
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A 警告 

( 巧電について） 

〇 

■巧電時は、3 DB 巧像に対応した当社製テレビの USB 端テに付属の 
充電ケーブルを接続してご使用 < ださい 

他の機器による充電は、電池のあちれや、発熱、破裂の原因になること 
びお 0 まず。 

0 

■付属の巧電ケーブルは3 D グラスの巧電攻がの用途に使用しない 
で < ださい 

発熱•発火-故障の原因になることがあります。 

V 

J 


A 注意 

C 3D グラスについて） 

0 

■ 3D グラスに物を落としたり、力を加えたり、踏んだりしないで 
ください 

ガラス部分などが破損してけがの原因になることがあります。 

♦付属のケースに入れて保管してください。 

A 

■ 3D グラスを装着ずる時は、フレームの先端にご注意ください 

目をついてけがの原因になることがあります。 

A 

■3D グラスのヒンジ部に指をはさまないようにしてください 

けがの原因になることがあ 0 ます。 

♦特にお子様にごま意ください。 


■め 6 したりしないで< ださい 

乂災、感電の原因になることがあります。 

水城れ禁止 

V 

J 
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安全上のご注意 必ずお守りください) 


_ 么注意 

し 3 D 映像の視聴について） 


0 

■光過がの既往症のある人、む臓に疾患のある人、体調不良の人は 
3 D グラスを使用しないでください 

病状悪化の原因になることびあります。 

i 

V ms D グラスで視聴中に疲労感、不快感など異常を感じた場合 

M には、使用を中止してください 

y そのまま視聴すると体調不良の原因になることがあります。 

適度な休憩をとってください。 

< 

V m 3 D 映画などをご覧になる場合は 1 作品の視聴を目まに適度に 

m 休憩をとってください 

y ■SD ゲームやパソコンなどの双ち向にやり取りできる 

機器の 3DB 巧像をご覧になる場合は、 30 -巨〇分を目まに 
適度に休憩をとってください 

長時間の視聴による目の疲れの原因になることびあります。 

0 

■3D グラスを使用しているときに誤ってテレビ画面や人を 
たたかないで<ださい 

3 D 映像のため、画面との距離を誤り、画面をたたさけがの原因にな 
ることがあります。 

i 

V ^3 D の映像を見るときは 3 D グラスをご使用ください 

M ■S D グラスは、両目を水平におい状態で視聴してください 

y ■近視や違視のち、左ちの視力が異なるちや乱視のちは視力慮正 

メガネの装着などにより、視力を適切に慮正したラえで 

3D グラスをご使用ください 

■ 3D 映像を視聴中に、はっさりと 2 重に像び見えた 6 使用を 
中止してください 

長時間の視聴による目の疲れの原因になることびあります。 

i 

V ■画面の有効高さの 3 倍攻上の視距離で見てください 

M (推奨距離）： 42V 型 1 .6 m 切上 46V 型 1 .7 m 切上 

W 己 0V 型！.日 m 切上已 4V 型 2.0 m 切上 

已 8V 型 2.3 曰已 V 型 2.4 m 似上 

推奨距離より近距離でのご使用は目の疲れの原因になることがあり 
ます。 

映画のように上下に黒帯がある場含は、映像部分の高さに対して 

3倍！;!上の視距離でご覧 < ださい。 

(上記推奨距離よりを短< なります。） 
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A 注意 


(3 D グラスの使用について） 


〇 


■ 3D グラスでの視聴年厳については、已〜色歳攻上を目まに 
して<ださい 

お子様の場合は、疲労や不快感などに対する反応がわか0に < い 
ため、急に体調が悪くなることがあります。 

♦おモ様び視聴の隙は、保護者のちび目の疲れび無いか、ごを意ください。 


0 

■3 D グラスを使用ずるときは周囲に壊れやずいものを置かな 
いで<ださい 

3 D 映像を実際の物に間違えて身体を動かし、周囲の物を破損し 
てけがの原因になることがあ0ます。 

0 

■3 D グラスをかけたまま移動しないでください 

周りが暗くなり、転倒などによるけがの原因になることがあります。 

0 

■ 3 D グラスは、指定の用途!•ソがには使巧しないでください 

■ 3 D グラスを割れた状態で使用しないでください 

けびや目の疲れの原因になることびあります。 

■SD グラスに異常-故障びあったとさは直ちに使用を中止し 
Mm てください 

そのまま使用するとけびや目の疲れ、体調不良の原因になること 
びお0ます。 

■肌に異常を感じた 6 3 D グラスの使用を中止してください 

ごくまれに塗料や材質でアレル半-の原因になることびあります。 



■鼻やこめかみびホくなったり、痛み、かゆみを感じた S 
3 D グラスの使用を中止してください 

長時間の使用による圧力により発生することがあり、体調不良の 
原因になることがあります。 


日本語-己 

















各部の名郝とはた s き 


■ホが線受信部 

テレビか 5 の赤外線信号を受信します。 

テレビか6の赤外線信号を受信することで、液晶シャッターの開閉タイミングを 
制御し、 3D 映像を表現します。 

テレビからの赤外線信号が途絶えると、已分後に自動的に電源が切れます。 J 


A 液晶シャッター（レンズ） 

3 D 映像に見えるよラに制御します。 

テレビで交互に再生される左用-ち用 
の映像に含わせて、左ちの液晶シャッ 
ターを交互に開閉し、3 D 映像を表現 
します。 J 



充電ケーブルを接続します。 


■電源スイッチ （3 D グラス下面） 

3 D グラスの電源を入れます。 

電源スイッチを「日 N 」 にすると電源 
が入ります。電源を切るとさは、電源 
、スイッチを rOFF 」 にしてください。 


■インジケータランプ 

使用中や充電中に点打または点滅して、 
充電池の状態を示します。 


■インジケータランプによる電池のが態の表示 


電源-インジケータランプの状態 

電ミ也の状態 

「ON」 にしたときに2砂間点な 

電ミ也残量あり 

「ON」 にしたとさに已回連続点滅 

電ミ也残量が少ない 

使用中2秒に1度点滅 

正甫動作中 

「OFF」 のとさ連続点な 

充電中 

消な 

電源 OFF 
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使用上のご注意 

■液晶シャッター（レンズ）について 

•液晶シャッターに力を加えないでください。また、製品を落としたり曲げたりしな 
いで < ださい。 

•鋭利なをので液晶シャッターの表面を引つかかないでください。 

•製品が破損し、 3 D 映像の品質が低下するおそれがあります。 

■赤外線受信部について 

•赤外線受信部をミちしたり、シールなどを貼らないでください。 

•テレビからの信号を受信でさなくなり、 3 D グラスが正常に動作しなくなること 
びお0ます。 

•別の赤外線通信装置の影響があると、正しい 3 D 映像が見られないことがあります。 

■視聴中のご注意 

• 3D グラスのお<で強い電磁波を生じる機器(携帯電話、八ンディ無線機など)を 
使用しないでください。誤動作の原因になります。 

•高温あるいは低温では 3 D グラスは十分な性能を発揮でさません。 

使用温度範囲 13 ページ）をお守りください。 

•壁光なに日 Hz ) をご使用の部屋で視聴すると、部屋全体の明かりがち6ついて 
見えることがあります。このような場合は、堂光打を暗くしたり、消したりして 
視聴してください。 

• 3D グラスは正しく装着してください。上下を反対にしたり、前後を逆にしたりす 
ると、正しい立体像が見6れません。 

• 3 D グラスをかけた状態では、他のディスプレイ（パソコン画面デジタル時計、 
電卓など)の表示が見づら < なることがあります。 

3D 映像！;!がは、 3D グラスをがして見てください。 


付属品 


•く >は個数です。 



(品番： K 2 KYYYY 00098) 


•付属品の品番は予告な<変更する場合があります。(上記品番と実物の品番が異な 
る場合があります。） 

•付属品を紛失された場含は、お買い上げの販売店へ上記品番でごを文< ださい。 
(サービスルート扱い） 
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3 D 映像を視聴ずる 


お願い 


•お買い上げ後初めて本製品を使用するとをや、長期間使用しなかったとさは、 
充電してからお使いください。 


■テレビを、3 D 映像び映るよラに設定ずる 

下記の手順は一例です。詳しくは、テレビの取扱説明書をご覧ください。 

① （3 D 映像信号受信時に）テレビのリモコンの「6く 6くアイコン」ボタンを巧す。 
@「30映像」を選び、 r ミ夫定」を巧す。 

感 「30グラス」を選び、 ◄ ►で r 使ラ」を選ぶ。 

•メニュー操作からでわ設定でさます。 



■3 D グラスを装着ずる 

① 3 D グラスの 電源 スイッチを「日 N 」 にする。 

(インジケータランプが約2秒間点口し、その後は約2砂に1回点滅します。） 

®3 D グラスを装着する。 

3□映像が正しく表示されない場合は、3 D 映像に関する設定をしてください。 

《 3 D グラスでの立体映像効果には個人差があります。 

•テレビからの赤外線信号が途絶えると、日分後に自動的に電源が切れます。この場 
合は、電源スイッチを一度 roFF 」 にしてから roN 」 にしてください。 


お知5せ 


•テレビの設定については、テレビの取扱説明書をご覧ください。 


■使い終わったあとは 

3 D グラスの電源スイッチを 「 OFF 」 にして<ださい。 

(3 D グラスのインジケータランプが消え、電源が切れます。） 

視聴後は、グラスケースに入れて保管してください。7ページ) 
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巧電する 

■3D グラスを充電ずる 

①テレビの電源を切り、 3D グラスの電源スイッチを 「OFF」 にする。 
③図のよラに接続し、テレビの電源を入れる。 

-インジケータランプがホく点灯し、充電が始まります。 

-インジケータランプが消えた5、充電完了です。 

(約2時間化要です） 

③テレビの電源を切り、巧電ケーブルを取り外す 



お知らせ 


• USB 端子については、テレビの取扱説明書をご覧ください。 

•充電するとさには、必ずテレビの電源を r 入」にしてください。テレビの電源が「切」 
のとさは充電でさません。 


保管•お手入れ 

•お手入れはやわらかい乾いた巧を使ってください。 

やわらかい制こほこりなどが付着していると、製品に傷がつきます。ご使用前にほこり 
などをはらって < ださい。 

なおベンジンやシンナー、ワックスなどは、塗装がはがれる原因になりますので、使用 
しないで < ださい。 

•お手入れの際に、 3 D グラスを水などの液体につけないで<ださい。 

•保管の隙は、湿度の高いところや、温度が高くなるところを避けてください。 


お願い 


•液晶シャッター（レンズ）は傷つをやすく、割れやすいので、お手入れの際は 
十分ごを意ください。 
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廃棄するとをのお願い 

内蔵している巧電池は U サイクル可能な貴重な資源です。本製品の廃棄に際しては 
巧電池を取り出し、 U サイクルにご協力ください。巧電池の取り出し方法について 
は次ページをお読み < ださい。 

取り出した巧電池はお早めに U サイクル協力店へお持ちください。 



f0 


■本製品専用の巧電池のため、本製品政がに使用しないでください1 

取り出した充電池は充電しないで<ださい。 

•火への投入、加熱をしないでください。 

•くざで刺したり、衝撃を与えたり、分解-改造をしないでください。 
•切断したコードを、互いに接軸させたり、金属などに接触させない 
で < ださい。 

•ネックレス、ヘアピンなどと一緒に持ち運んだり保管しないでください。 
•火のそばや炎天下など高温の場所で充電-使用-放置しないで< 
ださい。 

発熱•発乂•破裂の原因になります。 j 


A 


巧な化 

言口 


厄 


■取り出した巧電池やねじなどは、乳か巧の手の届くところに置か 
ないで<ださい 

誤って飲み込むと、身体に悪影響を及ぼす原因になります。 

•万一、飲み込んだと思われるとさは、すぐに医師にご相談ください。 



■電池の液びもれたときは、素手で液をさわ5ず、1<ソ下の処置をして 
ください 

液び目に入ったとさは、失明の原因になります。 

>目をこすらずに、すぐにされいな水で洗ったあと医師にご相談ください。 
液び身体やを服に付いたとさは、皮膚の炎症やけびの原因になります。 
•をれいな水で十分に洗い流したあと、医師にご相談ください。 


■使用済み巧電池の届け先 

♦最寄りの U サイクル協力店へ。 

•詳細は、一般社団法人 JBRC のホームぺージを 

ご参照ください。 Li-ion 00 面也梗 ffl 

ホームぺージ： http :// www . jbrc . net/hp 
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I 充電式 


リチウムイオン 



















■巧電池の取り出しかた 

電池を使いさってか6分解してください。 


この図は、本製品を廃棄するための説明であり、 

修理の説明ではありません。分解した場合、修復は不可能です。 


①電源スイッチび無いほラのフレームを 
巧りたたみ、精密プラス©ドライバーで 
ヒンジ部内側のねじを2本はずす。 


⑨フレームを内側に巧り曲げるようにして、 
サイドカバーか5引きはびず。 

参はがしにくいとをは、マイナス台ドライバー 
などを差し込んでこじ開けてください。 


③ヴイドカ/ (一の内側か5巧電池をはがし、 
コード2本を1本ずつ八ヴ5で切断する。 
♦取りはずした巧電池のコード部分はビニール 
テープなどで絶縁してください。 



お願い 


•ケガをしないよラに十分気をつけて作業してください。 
•充電池は傷つけたり分解したりしないでください。 
•充電池政外は、地域の条例に従って廃棄してください。 
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K 障かな？ QElA 


まず次の項目を確認し、それでち直!5ないとさはお買上げの販売店へご連絡<ださい。 
(傾14ぺージ） 


3 D 映像にな5ない 

► 

- 3 D 映像に切り換わっていますか？ 

3 D 映像信号の中には、自動で3 D 映像と認識されな 
いちのがあります。テレビの映像を rsD 」 に設定して 
<ださい。 

詳しくは、テレビの取扱説明書をご覧ください。 

-テレビとの間に物を置いていませんか？ 

• 3 D グラスの赤外線受信部にシールなどを貼0付けて 
いませんか？ 

3 D グラスは、テレビからの信号を受けて動作します。 
テレビと 3 D グラスとの間に物がないか確認してくだ 
さい。 

-左右の視力の差が大きいちなどは、 3 D 映像が見えにく 
かったり見えないなどの個人差があります。視力を適 
切に矯正した上でご使用ください。 



3 D グラスの電源が 
勝手に切れる 

► 

-テレビとの間に物を置いていませんか？ 

• 3 D グラスの赤外線受信部にシールなどを貼り付けて 
いませんか？ 

テレビからのホが線信号が途絶えると、已分後に自動的 
に電源が切れます。 

テレビと 3 D グラスとの間に物がないか確認してくだ 
さい。 



3 D 映像がおかしい 

► 

- 3 D 映像の左ちが反転していませんか？ 

3 D 映像の左ちを切り換えてください。 

詳しくは、テレビの取扱説明書をご覧ください。 



3 D グラスの電源スイッ 
チを 「 ON 」 にしてちイ 
ンジケータランプが点な 
しない 

► 

-電池が消耗していませんか？ 

電源スイッチを「日 N 」 にしてをインジケータランプが 
点口しない場をは電池残量がありません。充電して< 
ださい。 



巧電でさない、または 
巧電してち使用可能時間 
が短い 

► 

•正しく接続されていますか？ 

接続を確認してください。 

•テレビの電源が「切」になっていませんか？ 

テレビの電源を「入」にして充電してください。 

. 巧電池の寿命です。 

充電してち使用時間が極端に短い場合は、電池の寿命 
です。お買い上げの販売店にご相談ください。 
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仕様 


機種 

TY - EW 3 D 2 LW 

TY - EW 3 D 2 MW 

TY - EW 3 D 2 SW 

レンズち式 

液晶シャッター方式 

使用温度節囲 

日で〜40で 

充電用電源 

DC 已 V (当社製テレビの USB 端子より供給） 

電池 

U チウムイオンポ U マー巧電池 

DC 3.7 V , 70 mAh 
使用時間 w :約30時間 

充電時間約2時間 

視聴可能節囲 W 

3 D グラス用発信部正面 
約 3.2 mi ■ソ内 

(ちち各約3已\上下さ約20° W 内） 

材質 

本体：樹脂 

レンズ部分：液晶ガラス 

す法 

(ノーズパッド部含まず） 

幅 17已 mm 
高さ 42.2 mm 
奥行1目 9. 3 mm 

幅 170.1 mm 
高さ41 .2 mm 
奥行 169.8 mm 

幅1 64.7 mm 
高さ40.2 mm 
奥行171.2 mm 

質量 

約39呂 

約38呂 

約38呂 


使用時間-充電時間について 

•充電池は使用を繰り返すラちに禁化し、次第に使用時間が短<なります。上記の 
数値は工場出荷時の状態を示すわので、性能を保証するをのではありません。 


視聴可能範囲について 

• 3 D グラス用発信部の位置は、テレビの機種によって異なります。 

詳しくはテレビの取扱説明書をご覧ください。 

•視聴巧能範囲には、個人差があります。 

•視聴巧能範囲!;!上離れると、 3 D グラスが正常に動作しないことがあります。 
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保証とアフター ヴー ビス くお読みくださし0 


修理•使いかた•お手入れなどは… 

■まず、お買い求め先へご柏談ください 

▼お買い上げの際に記入されると便利です 


販売店名 


電話 （） 

— 

お買い上げ曰 

年月日 


修理を依頼されるとさは 

12ぺージの r 故障かな？ Q & A 」 に従ってご確認のあと、直らないときは、 
電源を切り、接続をがしてから、お買い上げ曰と下の内容をご連絡ください。 


♦製品名 

3D グラス 

♦品番 

♦故障の状況 

でさるだけ具体的に 


♦巧証期間中は、な証書の規定に従ってお買い上げの販売店び修理を 
させていただきまずので、おそれ入りまずび、製品に保証書を添えて 
ご持参ください。 

保証期間：お買い上げから本体]年間 

♦保証期間終了をは、診断をして修理でをる場合は、ご要望により修理させて 
いただをまず。 

※修理料金は;欠の内容で構成されています。 

I 技術料 I 診断•修理•調整•点検などの費用 
巧品代1 部品および補助材料代 
阿張料 n 技術者をお遣する費用 

※補修用性能部品の保有期間 rwi 

当社は、この3 D グラスの補修用性能部品(製品の機能を維持するための 
部品)を、製造巧ち切り後8年な有しています。 
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■転居や贈答品などでお困りの場含は、次の窓□にご相談<ださい 

よくある質問」 r >< ールでのお問いをわせ」などはホームページを 
ご活用 < ださい。 

http://panasonic.co.Jp/cs/ 


•修理に関ずるご相談は . 

パナソニック修理ご相談窓 □ 


電話 


言兰ャル【•か】 


0120 - 878-554 

※携帯電話’ PHS からをご利用になれまず。 


•上記電話番号げご利用いただけない場合は、 
各地の「修理ご相談窓口」におかけください。 


•使いかた•お手入れなどのご相談は 


パナソニックお客様ご相談センター受材! B 吕〇時 


ff 后5モフリ 

巧 P 。 


ダイヤ J レ 


函。 


0120 - 878-365 

※携帯電話- PHS からをご和用になれます。 
上記番号がご利用いただけない場合 06-6907-1187 

FAX フリーダイヤル函 t 0120 -878-236 


Help desk for foreign residents in Japan 
Tokyo (03) 3256 - 5444 Osaka (06) 6645 - 8787 
Open : 9:00 -17:30 (closed on Saturdays /Sundays / national holidays) 

※上記の内容は、予告なく変更ずる場合びありまず。ご了承ください。 


※ご使用の回線 （ IP 電話やひかり電話など）によっては、 
回線の混雑時に数分で切れる場合びあります。 


【ご相談窓 □ における個人情報のお取り扱い】 

ノけソニック株式会社およびノけソニックグループ関係会社拟下档社」）は、お 
客様の個人情報をノけソニック製品に関するご相談対応や修理サービスなどに利 
用させていただをます。併せて、お問い合わせ内容を正確に把握するため、ご相談 
内容を録音させていただをます。また、折り返し電話をさせていただくとをのた 
めに発信番号を通知いただいておりますので、ご了承願います。当社は、お客様の 
個人情報を適切に管理し、修理業務等を委 I モする場合や正当な理由びある場合を 
除を、第=者に個人情報を開示-提供いたしません。個人情報に関するお問い合 
わせは、ご相談いただをました窓□にご連絡ください。 


し 
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巧 (011)894-1251 札幌市厚別区厚別南 2 T 目1 7-7 

S (0166)22-3011 姻 II 市2条通1目 T 目]166 

巧 (0155)33-8477 帯広巿西20条北2 了目 23-3 

巧 (01 3 新 48-6631 函館市西お梗日8目番地 24] 

(函館流通卸センター巧） 

巧 (017)775-0326 青森市大字浜田字豊田364 

巧 (01 8旧 68-7008 巧田市が地り I 字か谷地 3-1 

巧 (019)645-61 30 盛岡市厨 J I に T 目1 -43 

巧 (022)387-1117 仙台市宮城野区扇町 7-4-1 8 

巧 (023)641-8100 山お市平清水1 T 目1 -7 日 

巧 (024)991 -9308 郡山市亀田 ] T 目目]-1己 

巧 (028)689-2555 宇都宮巿上戸祭3 了目 3-1 9 

巧 (027 に 54-2075 前橋巿箱田巧32已 -] 

巧 (029 旧 64-8756 つくば市筑穂 3 T 目1己-3 

巧 (048)728-8960 お…市赤お 2 T 目 4-2 

巧 (043 に 08-6034 千葉市中央区末広5 了目 9-5 

巧 (03)5477-9700 東京都世田谷区宮坂 2 T 目 26-1 7 

巧 (055)222-5822 甲府市宝1 T 目 4- 13 

巧 (045 旧 47-9720 横お市港南区曰野日了目 3-1 目 

面 (025 に 86-01 80 新漏市東区東明1了目 8-1 4 

巧 (076)280-6608 金沢市玉鈴 2 T 目266番地 

巧 (076)424-2549 富山市根攝町1 T 目1 -4 

巧 (0776)21 -0622 福井市問屋町 2 T 目14 

巧 (0263)86-9209 秘本市寿北 7 T 目3-]] 

巧 (054 に 87-9000 静岡市駿河区高松2 了目 24-24 

巧 (052)81 90225 名ち屋市瑞穂区塩入町 8-1 日 

巧 (058)278-6720 岐阜市中蕭 4 T 目42 

巧 (0577)33-061 3 高山市な岡町 3 T 目82 

巧 (059 に 54-5520 ま市久居野村町字山巧421 

巧 {077)582-5021 守山市水な町]]邑 6 番地の] 

巧 (075)646-2123 京都市南区上鳥羽や河原3番地 

巧 (06)7730-8888 大阪市城東区関目 2 了目 1 巳-己 

巧 (0743)59-2770 大和郡山市筒井町800番地 

巧 (073)475-2984 和歌山市中島4目目-] 

巧 (078)796-31 40 巧戸市須磨区弥栄台 3 T 目1 3-4 


保証とア フターヴー ビス (っヴき） 

■ さ地域の修理ご相談窓 □ 

※電話番号をよくお確かめの上、おかけください。 

•化区-時間帯によって、集中修理ご相談窓□に転をさせていただく場合びございます。 


化ミ毎道 
地区 


東北地区 


首都圏 

地区 


中部地区 


近畿地区 


幌 W 広館森田手城お島木馬城玉葉京梨^漏川山井野岡知阜山重賀都阪良叫庫 
化旭帯函青が岩宮山福祗群巧埼千東山^新石富福長静愛岐高 I 二滋京大宗®ち 


1日-日本語 


S (0857)26-9695 鳥取市ま長 295-1 

巧 (0859)34-2129 米子市米原 4T 目 2-33 

巧 (0852 に 3-1 128 松江市平成町 182 番地 14 

巧 (0853)21-3133 出雲市渡橋町 416 

凸 (0855)22-6629 浜田市下麻町 327-93 

a (086)242-6236 岡山市化区田中 138-110 

巧 (082)295-5011 広島市西区南観音 1 T 目 13 -己 

巧 (083)973-2720 山□市ル郡下郷 220 -1 

巧 (087)868-6388 高松市勃使町 1 52-2 

巧 (088 冶 24-0253 徳島市沖お吕了目 3 目 

巧 (088)834-3142 高知市仲田町 2- 16 

巧 (089)905-7544 愛媛県伊予郡祗部町 y 倉 75- 1 

S (092)593-8002 春日市春日公園 3T 目斗 8 

巧 (0952 に 6-91 51 佐賀市鍋島町大字八戸字上深町 3044 

巧 (095)830-1 658 長崎市東町 1919-1 

巧 (097)556-3815 大分市获原 4 了目 8-35 

巧 (0985)63-1213 宮崎市本郷北方字草葉 2099 -2 

巧 (096)367-6067 熊本市健軍本町 1 2-3 

巧 (0969)22-3125 天草市港町 18-1 1 

巧 (099)250-5657 鹿お島市与次郎 1 T 目日- 33 

巧 (0997)53-5101 奄美市名瀬朝仁町] 1 -2 

S (098)877-1207 浦添市城間 4T 目 23-1 1 


所在地、電話番号はを更になることびちりまずので、ち5かじめご了承ください。 

最新の r を地域の修理ご相談窓口」はホームぺージをご活巧ください。 

http :// panasonic . co . jp / cs / service / area.html 0510 


中国地区 


四国地区 


九州地区 


沖縄地区 


取子江雲田山島□川島知媛岡賀崎分崎本草^島縄 
鳥米松出浜岡広山香徳高愛福佐長大宮熊天齡大沖 
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ヨー □ ッパ連合 L ソ外の国の廃棄処分に関する情報 
、司^この記号は ヨー □ッパ連合内でのみ有効です。 

A 本製品を廃棄したい場合は、曰本国内の法律等に従って廃棄処理をしてください。 


中国域内での環境に関する情報 

このシンボルマークは中国国内でのみ有効です。 


便利メモ 

おぼをのため 
記入されると 
便利です。 

お買い上げ曰 

年月 曰 

販売店名 

か ) - 

品番 


お客様ご相談窓 □ 

巧（ ) - 


パナソニック株式会社 

AVC ネットフークス社 

映像•ディスプレイデバイス事業グループ 

〒已7 ] -8504 大阪府門真市松生町1番1已号 

© Panasonic Corporation 2010 
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〈無料修理規定〉 


1 . 取扱説明書、本体目よ付ラベル等のミ主意書に従った使用が態で保証期間 
巧に故障した場合【こは、無料修理をさせていただきます。 

(イ）無料修理をご依頼になる場合には I 商品に取撒説明書から切り離した 
本書を添えていただきお買い上げの販売店にお申しつけください。 
(□) お買い上げの販売店に無料修理をご依頼にならない場合じは、 
お近<の修理ご相談窓□じご連絡ください。 

之ご転居の場合の修理ご化頼先等は、お買い上げの販売店またはおお< 
の修理ご相談窓 □ にご相談く ださし、。 

3-ご贈営品等で本保証書に記入の販売店で無料修理をお夏けじなれない 
場合じは、おおくの修理ご相識窓□へご連絡ください。 

4.保記期閣两でもぶの場合には原則として有料にさせていただきまず。 
(イ）使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷 
(□) お買い上げ權の取付場所の移設、輸送,落下などによる故障及び損傷 
(八）乂災、地震、水害，疆雷、その他天楽地変及び公害、塩害、ガス害 
(硫化ボスなど）、異常電圧などによる故障及び損傷 
(二）車綱、船船等に搭載された場合に生ずる故障及び損傷 
(ホ）一般家庭用外（例えば業務巧など）じ使用された場合の故障及び 
損傷 

I 日、のない場合、 

した場合の送料等は 
行った場合には、 


ス欄をご参照 



己.本書は 

日-本書は巧； 

7.お近 
<だ 

C ご相 尿 奮 □一覧表を同砸の場合） 

お近<のご相談窓□は同栖別紙の一覧表をご参照ください 


修理メモ 


※お客様じご記入いただいた個人情報（保証書擅）は、保記期間内の無料 
修理対応及びその後の安全点横活動のために利用させていただく場合げ 
ございますのでご了承<ださい。 

※この保証書は、本書に明示した期間、菓件のもとにおいて無料修理を 
お約束するものです。従ってこの保証書じよって、保証書を発行して 
いる者（保証責任者）、及びそれ外の事業者に対するお客様の法律上の 
権利を制限ずるものではありませんので、保証期間経過禮の修理について 
ご不明の場合は，お買い上げの販売店またはおをくの修理ごホ目談窓□じ 
お間い合わせください。 

※保証期間絕過樓の修理や補修巧性能部品の保有期間じついては取扱 
説明書の「保証とアフターサービス」をご覧ください。 

《This warranty is valid only in Japan . 
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ご販売店様へ※印欄は必ず記人してお渡しください。 


Panasonic 

3 D グラスほ証書 


本書はお買い上げの日から下記期間中故障が発生した場合には 
本書裏面記載内容で無料修理を巧うことをお約束ずるものでず。 
ご記入いただきました個人情報の利巧目的は本票裏面に記載し 
ております。お客様の個人情報に関ずるお問い合わせは、お買い 
上げの販売店にご連絡<ださい。詳細は裏面をご参照<ださい。 


品 番 

TY - EW 3 D 2 LW / TY - EW 3 D 2 MW / TY - EW 3 D 2 SW 

保証期間 

お買い上げ日から 

本体1年間 

1買い上げ日 

年月日 
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